00 


“Carrier. 42QHA009D8S) 


— 38QUS018D852) 


kw xX | 48 
SEER 6,1 SCOP X 3,8 
kWh/annum 303 kWh/annum X 1768 


55 dB 


Ca 
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00 


_Carrier , ne 


nn 38QU5027D853) 


kW X 5,6 
SEER 6,1 SCOP X 4,0 
kWh/annum 453 kWh/annum X 1960 


55 dB 
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_Carrier | —_. 
ee 38QUSO36D8S4) 


SEER 6,1 
kWh/annum 595 


(of) 72 dB 
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_ Carrier | 42QHA009D8SI 
SS 380US047D855) 


kW 9,5 
SEER 6,1 SCOP X 3,5 
kWh/annum 706 kWh/annum X 3800 


(of) 72 dB 
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